Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Erklärung über die Konformität mit dem Baumuster 
Hiermit wird erklärt, daß das Produkt 


Sporty Space incl Zubehör: 
Mikrofon-Hörerkombination JCH-300 bzw. JCH-400 
Standladegerät JCC-200 EU 


dem in der deutschen Baumusterprüfbescheinigung mit der Registrier-Nr: 
G 000447L der benannten Stelle ETS-BZT (0681) 


beschriebenen Baumuster entspricht und alle für das Produkt relevanten technischen 
Vorschriften im Anwendungsbereich der Richtlinien 73/23/EWG, 91/263/EWG, 
93/97/EWG und 89/336/EWG des Rates erfüllt: 


EN 300 220 -1 
BAPT 222 ZV 125 
ETS 300 683 


Gerätehersteller: 
JCom Korea 


Für die Konformitätserklärung wurden die folgenden Hersteller-Unterlagen 
hinzugezogen: 


CE Baumusterbescheinigung: 
G5M19909-0073-E-11 der benannten Stelle ETS Dr. Genz GmbH 
Prüfberichte: 


G5M19909-0073-T-41 ETS-BZT 
G5M19909-0073-E-11 


Lütjensee, den 19.1.2000 


(Unterschrift) 


Wolfgang Schnorrenberg 


(Name in Druckschrift) 


